ΒΑΡΤ ΑΕΒΟΞΡΑΟΕ ΙΤ0. 

7 ἨΑΝΙΚΕΞΒΙΙΒΎ, ΟΝΤΑΒΙΟ, ΟΑΝΑΌΑ. 
με ὍΠΑΝΙΝΟ κο. πεν. 8 
902705 ϑΗΕΕΤ 1 ο: 1 
ττιε 5ΟΑΙΕ 
5ΤΑ 84 ΙΕο Οοἰενι5 
97.09.10 | ΝΕΝ Ι55υΕ 


Β 99.10.20 | υΡΡΑΤΕ ΤΟΙΕΒΑΝΟΕ ΑΝΌ ΕΙΝΙΒΗ 
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{02 με] 


[ῶ 


|-------- 2.50 (ΠΕΕ) -------} 


---- 1.500 ο 0.250 --- |--- 


πα ο --- 


ᾷ 9 Τ00Ο 2.00 ---[-]---- 
Β0.50 μα. ο μυ. 
60.316 

1914 


(πρ) ο, 


1.00 


ΝΟΤΕ: ΌεΒυπη Αιι εροε5 πο.ο5ο--βο.060 
ΡΑΒΤ [5 5ΥΜΜΕΤΗΙΟ ΑΒουτ ΟΕΝΤΕΒΙΙΝΕ 
ΜΑΤΕΗΙΑΙ: 6061--Τ6 ΟΒ 6061-Τ651 (ΩΩ-Α-22578 
ΟΒ Ω0-Α-200/8 ΟΒ ΩΩ-Α-250/11) 
ΕΙΝΙΒΗ: ΑΟΙΌ ΕΤΟΗ, ΑΙΟΡΙΝΕ ΡΕΒ ΡΑΒΤ Ο5Ι 005 4.1 
ΡΟΝΙΡΕΒ ΟΟΑΤ ΟΙΟ55 ΜΉΙΤΕ (4.3.5.1) ΡΕΒ ΡΑΗΤ Ω5Ι 005 4.3 
ΤΟΙΕΠΒΑΝΟΕ5 ΑΒΕ ΡΕΒ ΒΑΗΤ Ω5Ι 018 υΝιΕςδ ΟΤΉΕΒΝΙ5Ε ΝΟΤΕΌ 
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